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werden konnen. In der Tafel ist also bei 0° i= 273 -(0,237 — 0,168) = 18,84 Cal., was zu beachten ist, wenn man das Wachstum von i zwiscnen 0° und t° aus der Tafel entnehmen will. Ware cp = konst. gesetzt, so batten die Parallelen i = konst. untereinander gleiche Ab-stande. In Wirklichkeit werden die Abstande naeh oben etwas enger, so daB bei den hochsten Temperaturrn 2 Gal = 8 mm, in der Gegend von 0° dagegen 2 Cal. = 8,4 mm sind.
Im rechten Teil der Tafel sind, als Bei spiel, nooh zwei gestrichelte Kurven eingetragen. Die obere Kurve ist die adiabatische Volurnen-Temperatur-kurve, die untere die adiabatische Druck-Volumenkurve, beide fiir Verdichtung von 20° und 1 at aus.
Die erste entsteht dadurch, daB zunachst von dem Punkt 20° auf der Entropiekurve fiir 1 at eine Vertikale gezogen wird. Die Ordinaten der Schnitt-punkte dieser Vertikalen mit den Entropiekurven hoheren Druckes sind die adiabatischen Verdichtungstemperaturen bis zu dem betreffenden Druck. Von diesen Schnittpunkten aus werden Wagrechte bis zu den entsprechenden Strahlen gleichen Druckes im TV- Teil der Tafel gezogen. Die Abszissen der neuen Schnittpunkte (von der rechten Grenze des Blattes aus gemessen) sind die Volumina, auf die die Luft adiabatisch zusammenzudriicken ist, damit der betreflfende Druck entsteht. Ihre Verbindungskurve ist die adiabatische v, T-Kurve (nach Abschn. 24 angenahert Tv^-i = konst.).
Um auf dem gleichen Blatt auch die jp,u- Kurve zeichnen zu konnen, ist auf der rechten Grenz- Vertikale, von 0° aus, noch ein DruckmaBstab mit 1 at = 20 mm aufgetragen (eingeklammerte Ziffern), der im iibrigen mit der Tafel nichts zu tun hat. Man hat nun nur die Punkte der vT- Kurve auf die Wagrechten dieses DruckmaBstabes fiir den gleichen Druck herabzuholen, um sogleich die adiabatische p,v~ Kurve zu erhalten (angenahert pvk= konst.).
Die Betriebsarbeit fur die Verdichtung von 1 kg Luft bis zu einem beliebigen Druck (Abschn. 31) erhalt man als Unter-schied der Warmeinhalte zwischen dem Anfangs- und dem jeweiligen Endzustand der Luft. Im Anfangezustand von 20° ist z. B. i± = 23,4 CaL, im Endzustand der adiabatischen Verdichtung von 1 auf 6 at abs. ^ = 70,3 Cal.; daher die Betriebsarbeit i — ^=46,90^1. oder 427-46,9 = 20000 mkg fur 1 kg.
Fiir 1 cbm Luft im Anfangszustand erhalt man die Betriebsarbeit durch Multiplikation von 427 (i2 — i^ mit dem spez. Gewicht y1 des Anfangszustandes. Da bei 0° und 1 at 1 cbm Luft 1,25 kg wiegt, so ist
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Fiir 1 at und 20° ist daher ^ = 1,164, also im Beispiel die Betriebsarbeit fiir 1 cbm angesaugte Luft 1,164-20000 = 23280 mkg.
Man kann jedoch, da die Tafel selbst die spez. Volumina enthalt, auch so verfahren, daB man das spez. Volumen y± =0,86 cbm/kg aus der Tafel abliest, und die Arbeit fiir 1 kg mit dieser Zahl dividiert.
Beziiglich der Verwendung der Tafel fiir andere zweiatomige Gase gilt folgendes. Die Anderungen von Druck, Temper atur und Volumen sind bei gleichartigen Zustandsanderungen bei alien diesenstrich 5. Der Druck fallt auf den iunften Toil seinos Anfangs-wertes. (Vgl. die etwas verschiedenen Werto fiir FeucTgase, Abschn. 26, Beispiel 3.)hn. 45.)
